5ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 
νβΓΐίΪΘ^.^ \ 



Οί9ί(Λΐ5^9ηεοΙ 6γ I 
ΤΙιβοάΟΓΟδ Μουιηαρπδ 
ΡβΙβ: 2007.12 .(ϊ|Λ)9:39:44 
ΕΕΤ Γ 

Ρθ35θπ: δίβΠθο ΡϋΡ 
(βπιΰθόΰθά) ■ 

ΙοοΒίΐοη: Αϋτβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρο9Γ3ίίο 


31749 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 

3 Δεκεμβρίου 2007 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθρι. 201228 

Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που πληρούνται από 
άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και 
κατανομή των θέσεων αυτών. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 
ν. 2643/1998 (220/Α') «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α') 

«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. 

ρυθμίσεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002. 

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α') «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 

4. Το υπ’ αριθμ. Υ10β/128499/19.10.2007 έγγραφο του 


Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο 
οποίο αναφέρεται ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 
8/148/13498/29.3.2007 απόφαση της Επιτροπής του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. εγκρίθηκε 
η πλήρωση δύο χιλιάδων (2.000) συνολικά θέσεων ερ¬ 
γασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, 
κλάδων και ειδικοτήτων, για το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

5. Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007(ΦΕΚ 2060/ 
Β/23.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλη¬ 
σης και Κοινωνικής Προστασίας». 

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεών μας, κα¬ 
θορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας 
για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστα¬ 
τεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε εκατόν 
σαράντα (140). 

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998 

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β' της 
παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

38 

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α' της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

25 

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ', της παρ. 1, άρθρου 1 
ν. 2643/1998) 

13 

δ)Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β' παραγ. 1 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

12 

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περίπτωση δ' παραγ. 1 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

12 

στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε', της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

40 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής: 


Α/Α 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/1998 

1 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

2 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

3 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

4 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

5 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

6 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Πολυτέκνων 

1 

7 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

8 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

9 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

10 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

11 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

12 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Αναπήρων Πολέμου, 
Τέκνων τους 

1 

13 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

14 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Μ. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

16 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Μ. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

κ 


Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

18 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

■Β 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

ΙΗί 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

ΕΙ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 


1 

22 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Αναπήρων Πολέμου, 
Τέκνων τους 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

1ΕΕ! 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Κ. « ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

25 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Κ. « ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Αναπήρων Πολέμου, 
Τέκνων τους 

1 

26 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Κ. « ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

■5 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

ΚΙ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Πολυτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 


1 

■5 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

η^ι·: 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΊΙΙΙΙΙ 1IIIIII 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

40 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Αναπήρων Πολέμου, 
Τέκνων τους 

1 

41 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΤΕ Μαιών-των 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

ΕΒ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Μ.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

ΤΕ Μαιών-των 

ΑΜΕΑ 

1 

44 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Μ.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

ΕΒ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

46 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

47 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Πολυτέκνων 

1 

48 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

Κ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Ο.Ν.Α. «0 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

Ε 

ΑΘΗΝΩΝ 

Α.0.Ν.Α.«0 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Πολυτέκνων 

1 
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ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικά 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΑΘΗΝΩΝ 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

Β 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

58 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

Β 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

60 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

Β 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 


ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

Β 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

66 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

67 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 

Η33 

ΣΑΜΟΥ 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

69 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Έμμεσης ΑΜΕΑ 

1 

70 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Τριτέκνων 

1 

β 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Πολυτέκνων 

1 

ΜΡ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

ΜΡ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

74 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- 

ΕΠΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Κ.Ο. - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

ΑΜΕΑ 

1 

75 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- 

ΕΠΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Κ.Ο.- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 

76 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- 
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ 

Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τριτέκνων 

1 

Μη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

ΜΡ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Πολυτέκνων 

1 

ΜΡ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

Β! 

ΠΕΛΛΑΣ 

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

Β 

ΠΕΛΛΑΣ 

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

Β 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

Β! 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 


Β! 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

11 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

86 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

87 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 

η·ι·: 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

89 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

Β! 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

Β 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

Β 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

94 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 

Β 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

96 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

97 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Εθνικής Αντίστασης 

1 

98 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 


ΔΡΑΜΑΣ 

Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

100 

ΕΒΡΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 

Β1 

ΕΒΡΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

Β 

ΕΒΡΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΒΡΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 


1 


ΕΒΡΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 


ΛΑΡΙΣΑΣ 

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

106 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 


ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 


ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

ΙϊΡ! 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 


ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 


ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 


ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 


1 

ΙϊΕ! 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

ΜΕ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 


1 

ΜΕ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

ΜΕ 


Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Έυυεσης ΑΜΕΑ 

1 

|[| 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

119 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

ΖΜ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

121 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Αναπήρων Πολέμου, 
τέκνων τους 

1 

ΙΕΕ 

ΑΧΑ'ίΑΣ 

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

123 

ΑΧΑ'ίΑΣ 


ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τριτέκνων 

1 

124 

ΑΧΑ'ίΑΣ 

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

125 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ¬ 

ΝΙΑΣ 

Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τριτέκνων 

1 


ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

ΙΞϊ 


Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

ΑΜΕΑ 

1 

128 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Πολυτέκνων 

1 


ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 

130 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 

131 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 

132 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τριτέκνων 

1 


ΧΑΝΙΩΝ 

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

ΑΜΕΑ 

1 


ΧΑΝΙΩΝ 

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΧΑΝΙΩΝ 

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 


ΧΑΝΙΩΝ 

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Τοιτέκνων 

1 


ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Πολυτέκνων 

1 


ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 


ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Γ.Ν.- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 

Τοιτέκνων 

1 

ΙΕϋΙ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Γ.Ν.- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΔΕ Αδ. Νοσοκόυων 

Εθνικής Αντίστασης 

1 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 
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